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FIMI S.A. - PHONOLA - Modd. 5563, 5555 B e 5567. Gimme di rieezione: OM da 185 a 576 m, OC da 15,8 a 52 m. Media fre- 
qnenza a 470 kc/s. Tenaione al primo eleltrolitieo 185 volt ed al aecondo 155 V. Potenza indistorta di use. 3 watt. Consumo 35 watt. 





























































































































